spok 


jako w pierwszą rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


we czwartek dnia 2. lipca 1914 r. o godzinie 8. rano 
w kościele N. P. Mary! 


Nabożeństwo zalon 


na które pozostały mąż wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Zaklad pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie, Orukarnia Związkowa w Krakowie. 


